Ughdarras ionadail: Na Criochan Albannach 


Clar 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cúraim a réir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean Dachaighean Ospadail/ Ospadail/ 
Chloinne Seann Dachaighean Dachaighean 

Daoine* Leigheas-inntinn eile 

1971 |Fireann 40 125 187 49 
Boireann 37 276 314 185 

1981 [Fireann 12 126 134 59 
Boireann z 452 292 142 
1991|Fireann 5 240 56 69 

1 701 134 177 


* °S dòcha gum bi àireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 
a-steach anns an roinn seo. 


